جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 ٍ ز المدرسة : 16 قم الصفحة من 1 ! 

لسري راد رمز المدر, 016 رقم من 1 إلى 3 
المدرسة 9 اعدادية اليمن للبنين 

ال : إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 








| 1 | 102041016001 ]ابام شيريسينمصضد | | 50 | 54 | 67 | 59 | 50 | 75 | | تهج | 355 | 59.17 















0 | 0 | احمد حقي اسماعيل حامد_| 1 | 62 | 94 | 61 | 25 | 20 | 58 | | معد‎ |_ 102041016002 | 2 ٠ 
97.17 | 583 | احمد خالنعمهحسن_|1 | 95 | 100 | 100 | 93 | 99 | 96 | | نجع‎ | 102041016003 | 3 | 
99 | 594 | احمد شهاب احمدحبيب |1 | 96 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | | ناجج‎ |_ 102041016004 | 4 | 
0 | 0 [| احمد عبد الرسول حمودي حسين_|_ | م | 96 | م | 88 | م | صفر |[ || | معيد‎ | 102041016005 | 5 
61.67 | 370 | احم ماهر محمد علي |0 |[ 72 | 71 | 67 | 58 | 52 | 50 | | نجع‎ | 102041016006 | 6 | 
0 | 0 | احمد محمد خليل سبع __| 67 | 84 | 38 | 38 | 50 | 42 | | معد‎ |_ 102041016007 | 7 
97.83 | 587 | احمد مليك اسماعيل رزوك_1_ |[ 94 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | | ناجج‎ |_ 102041016008 | 8 | 
95.17 | 571 | احمد يحيى جاسم محمد | 90 | 95 | 99 | 92 | 95 | 100 | | ناجج‎ |_ 102041016009 | 9 | 
0 | 0 | اسامة فراس ابراهيم ياس | 36 | 51 | 23 | 35 | 32 | 39 | | معد‎ |_ 102041016010 | 10 
0 | 0 | اسعدنجم عبد الله محمد | 22 |8611 | صفر | 52 | م | 41 | | معد‎ ]__102041016011_] 11 | 
95.33 | 572 | اكرم عام محمد عبد السلام|_ | 85 | 99 | 98 | 98 | 95 | 97 | | ناجج‎ |_ 102041016012 | 12 | 
0 | 0 | بكر انصيف جاسم محمد || | 50 | 52 | 38 | 28 | 50 | م | | معد‎ | 102041016013 | 15 
0 | 0 | حسام حاتم كريم كاظم | 50 | 93 | 40 | 32 | 54 | 35 | | معد‎ |_ 102041016014 | 14 
0 | 0 | حسن مؤيد كريم عبدالله | 54 | 70 | 74 | 30 | 54 | 50 | 2 | معد‎ |_ 102041016015 | 15 
90.50 | 543 | حسين حميد رشيد ابراههم____ | 89 | 96 | 92 | 84 | 92 | 90 | | ناجع‎ |_ 102041016016 | 16 
0 | 0 | حسين محمد مهدي ثمن ||| | 70 | 73 | 86 | 36 | 73 | 65 |2 | معد‎ | 102041016017 | 17 
86.83 | 521 | خليل محمد اسماعبل عبود | | 68 | 89 | 95 | 91 | 84 | 94 | | نجج‎ | 102041016018 | 18 
98.33 | 590 | زيد قصي جمعهاحمد | 93 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | | ناجج‎ |_ 102041016019 | 19 | 
0 | 0 | شمس ماجدمحمدشهاب | م | 100 | 97 | 95 | 88 | 77 | | معد‎ | 102041016020 | 20 
0 | 0 [| طه اياد شمسي عبد اللطيف_|__ | 54_ | 90 | 80 | صفر | 62 | صفر | _ | معيد‎ |_ 102041016022 | 21 
|0 | عبد الجبار محمد عبد الجبار محمد__ |_ 88_ | 95 | 100 | صفر | 93 | 97 | | معد‎ ]_ 102041016023 | 22 | 
| عبد الرحمن بلال جبار حسن 1 |[ غش_ | غش | غش | غش | غش | غش | غش‎ | 102041016024 | 23 | 


CIL ITI AST TLE LES‏ | 65 | اج 


25 102041016026 عبد العزيز خالد محمود خلف 82 100 مم : 84 


1 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدرسة : 016 رقم من 2 إلى 3 
المدرسة اعدادية اليمن للبنين 

اله : إحيائ ؛ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 26 | 102041016027 | عبد العزيز زهير عزيزجمعه 2 | 68 | 1060 | 96 | 97 | 79 | 92 | | جع | 532 | 88.67 





عبد العزيز مدين عبد العزيز رشيد __ |[ 32 | 61 | 58 | 57 | 58 | 54 | | معد | 0 | 0 
28 ]| 102041016029 | عبد الكريم مدين عبد العزيز رشيد__ | 68_ | 84 | 68 | %13 | 70 | 65 | | معيد |[ 0 | 0 
29 ]| 102041016030 _| عبد لله سلام رشيد جاسم | 73 | 91 | 83 | 59 | صفر | 78 | | معيد |[ 0 | 0 
30 ]| 102041016032 | عبد الله عبد الصمد اسماعيل خليل__ | 36 | 66 | 34 | 28 | 39 | 40 | | معد | 0 | 0 
31 | _102041016033_| عبد الله عثمان عبيد حمادي_|1_ |[ 81 | 97 | 99 | م | 72 | 100 | 2 | معد | 0 | 0 
32 | 102041016034 | عبدالله عون عاص مهدي |1 |[ 50_ | 63 | صفر | 60 | صفر | 37 | | معد |[ 0 | 0 
| 33 |_102041016035_ | عبد الملك حيدر عباس طارش | |[ 86 | 76 | 62 | 78 | 76 | 73 | | ناجج | 451 | 75.17 
34 | 102041016036 | عبد الملك سعدي طالب سالم__ | 65 | 60 | 41 | 32 | 50 | 67 | | معد | 0 | 0 
35 ]| 102041016037 | عبيده رسول على جاسم _____| م | 61 | 32 | 28 | م |4| | معد | 0 | 0 
| 36 | 102041016038 _| على خالد عبد لله محمد | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | | ناجم | 595 | 99.17 
| 37 | 102041016039 | علي خليلحمودعبيد _____| 66 | 54 | 74 | 87 | 728 | 86 | | نجع | 445 | 74.17 
36 | 102041016040 | عمر قيس براه مضود || | 98 | 96 | 99 | 94 | 988 | 97 | | تاهج | 582 | 97 
39 | 102041016042 | غيث علي جسام خلف 00000 |[ 50_ | 65 | صفر | صفر | %19 | 34 | | معيد |[ 0 | 0 
40 ]| 102041016043 | فيصل أحميد عبد محيسن | 50 | 50 | 35 | 34 | 27 | 33 | | معد | 0 | 0 
41 | 102041016044 | كريم عماد كريم محيميد | 52 | 54 | 30 | 32 | صفر | 37 | | معيد | 0 | 0 
42 | 102041016045 ]ليث فيح حافظفيح_|10_ | 64 | 89 | 87 | صفر | 73 | صفر | _ | معيد |[ 0 | 0 
| 43 | 102041016046 | محسن وليد محسن محمد ___| 78 | 93 | 89 | 74 | 55 | 72 | | ناجج | 461 | 76.83 
44 | 102041016047 | محمد سلام عزيزجمعه _______| 38 | 38 | صفر | 32 | 26 | 22 | | معد | 0 | 0 
45 | 102041016049 | محمد محمود ياسين محمد _ ___| اربع | 53 | م | صقر | اربع | 28 | | معد |[ 0 | 0 
| 46 | 102041016050 _| محمود راقع محمود سلمان__ | 97 | 97 | 97 | 95 | 92 | 100 | | ناج | 578 | 96.33 
| 47 | 102041016051 | محمود رياض مشرف جاسم ____| 74 | 95 | 93 | 90 | 98 | 97 | | ناجج | 547 | 91.17 
| 48 | 102041016052 | مصطفىاحمدشكر محمود | | صقر | 86 | صفر | صفر | 59 | صقر | | ميد | 0 
ELL AD‏ رك EIT IL IT ILLITE RE‏ سر 0 
50 4 | مصطفى سامي عبد الوهاب مالك 79 62 84 50 66 ناجح 407 | 67.83 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

3 رمز المدر 016 رقم من 3 إلى‎ r 
المدرسة: اعدادية اليمن للبنين‎ 

الفرع : إحيائ ١‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 









| 51 | 102041016055 _| مصطفى عفتان حمدطعان 2 | 79 | 67 | 78 | 55 | 75 |8| | تهج | 438 | 73 
.52 | 102041016056 | مصطفى محمد قياض حري 2 | 74 | 78 | 83 | 93 | 87 | 96 | | تامع | 

| 53 ]| 102041016057 |مصطفى مشتق طالب سن 2 | 67 | 87 | 50 | 68 | 60 | 95 | | تاهج | 07 

| 54 | 102041016058 | مصطفى هشام علي حلفظ 22 | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 |__| تاهج | 594 

| 55 | 102041016059 _| مهند محمد علي جيف 000 | 52 | 37 | 31 | م 9618 | 24 | ole)‏ 

561 | 102041016060 | مسن اقل ياس سماعين_ | 85 | 84 | 60 | 59 | 69 | 66 | | تاهج | 403 | 87.17 
571 | 102041016061 _|ميسر ناقل ياس سماعيل 0 | 79 | 98 | 66 | 85 | 82 | 99 |__| نع | 529 | 88.17 
| 58 | 1020410160662 | شير ظيدعيداشمصد 00 | 63 | 70 | 81 | 81 | 87 | 50 | | تاهج | 372 

| 59 | 102041016063 | ياسين هاشم حرب هوني 00 | 61 | 73 | 50 | 59 | 58 | 50 | | جع | 346 | 67 
| 60 | 102041016064 | يحيى خالد عبد اله محمد 0 | 95 | 98 | 100 | 95 | 97 | 80 |__| تاهج | 565 | 94.17 
61 | 0102041016065 








| يونس عبد الجبار احمد مجيت | | 62_ | 66 | 56 | 64 | 64 | 50 | ]| ناججع | 362 | 60.33 
| استتونا ظ 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


